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Nimmt man wieder jR-.als konstant an, so ist    .
J* = ~ftP* cos ^«
P 2
und                     2P* J* sin 9?., = JT7 ~~~ cos <px sin cp*.
Dagegen war
P sin cp = Y~2P~H ; 2 sin2 < J = 1/2/7"= 4 V^Pjc
JK
Man erhalt daher
sin cp
Der Faktor F  ist   stets kleiner als 1 und wird Induktions-faktor genannt.
Bei einem Stromkreis mit R und L ist
daher
x           _       1                                ...
JT  ^ -     jtrzirirrrrrrr: — 7™:zr--^r - ------- ~ 7--— :.TTI: ..... — — -- '"           —•mzzz^._:r-r— —   .       I 111 a)
VJ^J^VJC,/*2      JV//1s+9J32+25J52 + ...       V        ^ Enthalt der Stromkreis Kapazitat und Widerstand,   und setzt man
so erhalt man analog
Daher ist jF7 stets kleiner als 1.
Die Bedingung, wann die graphische Addition von Stromen und Spannungeij im Diagramm richtig ist, ergibt sich wie folgt.
Bei parallelgeschalteten Stromkreisen ist die Spannung P fur alle dieselbe. Sind /', J" die Strome, N*9 N" die Leistungen zweier paralleler Stromkreise, so ist die gesamte Leistung
N = N' + N" = P (Jr cos <p' 4-J" cos cp"} = PJ cos cp , daher
J' cos cp' -f- J" cos <T?" = / cos cp .
Der   resultierende Wirkstrom  ist nach  der Definition des Lei-stungsfaktors gleich der Summe der Wirkstrome der parallelen Zweige. Die Blindstrome  konnen   dagegen  nur unter Beriicksichtigung ihrer Induktionsfaktoren addiert werden.
FPJ sin cp = P(F'Jf sin gf + F"J" sin <p") FJ sin cp = F'J' sin cp' + JF"«7" sin q}' .
Fraenckel, WechselstrSme.   2. Aufl.                                                           7tand weicht vom Ohmschen Widerstand im all-gemeinen ab, weil bei hohen Periodenzahlen der Strom sich un-gieichmaBig iiber den Querschnitt verteilt, was einer Erhohung desn bei Hochfrequenzgeneratoren fiir drahtiose Telegraphic angewendet.
